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EUGENIUSZ CHRZASTOWSKI 


Po kilko-tygodniowćj dolegliwéj chorobie, opatrzony SS. Sakramentami w dniu 5 Stycznia 
1851 roku, mając lat 37 rozstał się z tym światem 


Wyprowadzenie zwłok na Cmentarz nastąpi w dniu 7 o godzinie 12 


; żałobne nabożeństwo 
odbędzie się w Kościele XX. PIJARÓW w dniu 14 b. m.*o godzinie 10 rano, na które po- 
bożną Publiczność przyjaciele i koledzy zmarfego zapraszają 


Pokoj jego Cieniom ! 


